
LES ROSES. 





ROSA SEMPERVIRENS 

Latijolia. (Voyez tome 2, page 16, var. r .) 


LE ROSIER GRIMPANT 


(íi grandes féuilles.) 


DESCRIPTION. 

Cet arbuste peut atteindre á une tres-grande hauteur comme 
tous ceux de ce groupe : celui qui existait chez Du Pont avait 
trente pieds delévation. Ses tiges sont armées daiguillons 
épars, les uns droits, les autres recourbés. Les feuilles se com- 
posent de cmq folióles, quatre ou six fois plus grandes que 
celles du Sempervircns de nos foréts, glabres et 1 fosantes, sur- 
tout en-dessus, arrondies á la base, pointues au sommet, sim- 
plement et assez finement dentées. Elles sont portees par un 
peliole mum de poils et de glandes, ainsi que de plusieurs 
petits aiguillons recourbés, ayant á sa base deux stipules dé- 
currentes, bifides, pointues au sommet, denticulées et glandu- 
leuses en leur bord. Les fleurs, dune odeur agréable, naissent 
par trois, six, et plus encore, á lextrémité des rameaux qui 
croissent le long des branches principales, et forment, par leur 
reunión, une espéce dombelle. De longs pédoncules hispides 
glanduleux les supportent avec grace : chacun d’eux, excepté 
celui du milieu, est muni de deux petites bractées qui lui sont 
piopres. A la base du pédoncule commun sont deux autres 
bractées plus grandes, quelquefois foliacées. Les tubes ovoides 
des cálices sont, le plus souvent, glabres. Les divisions du limbe, 
trois pinnatifides et deux simples, sont velues extérieurement, 
































































